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  فتاوى الزكاة و الصدقات

  بذل الزكاة للعمليات الجراحية/الأربعــاء(27-3-2024م)١٧رمضـان ١٤٤٥هـ

  صلاح الصاوي


  
  امرأة فقيرة بحاجة لعملية جراحية. اعطائها من زكاة المال ما يكفي الحاجة الى الدواء الحاجات الاساسية من جنس الحاجة الى يعني الى الغذائي والكسائي والايواء. فنهاية العملية ضروريا لها لاسعافها وانقاذ حياتها فلا حرج ولا تثنيب في ان تغطى من اموال الزكاة
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  ده يعني لكن بعض العمليات التحسينية او الترفيهية ربما لا تدخل في هذا العمليات الجراحية الاساسية عندما يكون التداوي واجبا فمثل هذه العمليات ينفق عليها من مال الزكاة ولا حرج
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